جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 1 : رمز المدرسة: 1077 رقم الصفحة من 1 إلى 3 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية الفاروق للبنين 








| 1077001 | ابراهيم جاسم قدوري زبالك ا | 50 | 50 | 28 | 23 | مس |0 0 
| 1421911077002 _| ابراهيم موسى علي خسين | 50 | 50 | 50 | 52 | نجج | 202 
| 1421911077006 _| احمد رضا غافل جبيله | 50 | 50 | 53 | 53 | نج | 206 
| 121911077007_| احمد صلاح سامي حمود ااا | 50 | 55 | 50 | 62 | نجج | 27 
| 1421911077009 _| اركان عبد السلام عبود صالج ا | 65 | 50 | 3 | 58 | مسل | 0 
| 1421911077010_| اسحاق يعقوب يوسف على | 50 | 41 | 59 | 35 | مل | هه 
| 77011 || امير مهند ياسين شبيب 000000 | 39 | 38 | 37 | 8 __ 

| 1421911077013 _| ايمن هادي ربح نوقل _________| 50 | 383 | 33 | 5 | س | 
| 1421911077016 _| باقر فيح حسون نويج ا | 50 | 4 | 5 | 6 | مسل | 
0 | 1421911077018 | حسن اسعدحسنداود_ _______| 73 | 58 | 69 | 75 | نج | 275 
| 1421911077020 _| حسن حكيم دبعون محمد | 50 | 50 | 50 | 50 | نجج | 200 
2 | 1421911077022_| حسن علي سلمان داخل | 50 | 50 | 54 | 55 | نجج | 2 
3 | 121911077023 | حسين علي محمد حويش ااا | 59 | 50 | 6 | 70 | نجج | 24 
4 | 1421911077024 | حسن فلاح يوسف وادي ا | 50 | 38 | 51 | 5 | مسل | 
5 | 121911077026 | حسنين هيثم مجيد كامل ااا | 50 | 64 | 56 | 54 | نجج | 224 
6 | 1421911077030 | حسين علاء عدنان كريم ا | 52 | 38 | 33 | 55 | مس | 0 
7 | 911077031 | حسين علي جبار موسى ااا | 50 | 50 | 68 | 67 | نجج | 25 
8 | 121911077037 | حقي عباس مزعل سلمان | 50 | 37 | 58 | 62 | مسل | 0 
9 | 1421911077043 | سامي كريم سليم حسسين | 50 | 51 | 5 | 56 | نجج | 2077 
0 | 1421911077046 | سجاد عمار حسن ابراهيم 0 | 37 | 35 | 64 | 50 | مس | 0 
21 | 1421911077049 | سيف محمدحمدصالع | ا6 | 50 | 29 | 53 | مسل | 0 
2 | 1421911077050 _| صلاح اياد غدير سلمان ا | 37 | 50 | %9 | 23 _ | 
mR ER aE Car TO ECL 23‏ 3 _ 
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4 ]| 1421911077052 | عادل عباس 7 EF‏ 50 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


ثانوية الفاروق للبنين 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة: 1077 رقم الصفحة من 2 إلى 3 
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عباس مصدعباهتصر | 55 | 
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.عبد الخلقاسساعيلمهدي قحي | 50 | 
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_ 1421911077088_| كرار احمد هليل احمد ااا | 60 | 74 | 44 | 58 | مل 
_ 1421911077090_| كريم حسن شهاب جمد ااا | 61 | 50 | 50 | 72 | ام 
1421911077091 | كميل ثامر كميل يار | 50 | 50 | 67 | 53 | انج 
| 1421911077092 | ليث اسامه محمد شهاب ااا | 61 | 50 | 4 | 55 | مسل 
| 1421911077093_| مؤمل احمد سلمان محمد __ | 50 | 4 | 50 | 51 | مل 
_ 1421911077097 _| محمد اسماعيل ابراهيم حمادي اا | 52 | 42 | 55 | 64 | مل 
1421911077099 | محمد حمزه محمد كاظم اا | 50 | 37 | 28 | 56 | مسل 
_ 1421911077104 | محمد علي حازم شائع سعدون ا | 72 | 79 | 59 | 68 | ناج 
| 1421911077105 _| محمد فؤاد عبد علوان | 56 | 50 | 42 | 64 | مل 
| 1421911077110 | مرتضى طالب حسن جب ا | 65 | 50 | 50 | 85 | اج 
| 77111 | مصطفى ثائر مزهر عبد علي | 60 | 50 | 29 | 68 | مسل 
_ 1421911077113 | مصطفى كاظم علي نصر الله ا | 50 | 50 | 60 | 53 | ااج 
55 50 35 55 مكمل 


142195 


مصطفى نزار محمد عبد 


برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 
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مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة: 1077 رقم الصفحة من 3 إلى 3 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة : ثانوية الفاروق للبنين 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


